zastępca dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego — Oddział w Krakowie 


przeżywszy lat 57, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Tarnowie dnia 30 listopoda 1941 roku. 
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odprawione zostanie w sobotę dnia 13 grudnia 1941 roku o godzinie 8 rano w kościele 
Najśw. Panny Marii przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


na które zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 


Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Krakowie, 


poGRzEBOWY „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
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